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A. Allgemeiner Teil 

99. Verliiiigening von Dienst- und Betriebs- 
ausweisen. 

Die Dienstausweise und Betriebsausweise behalten 
ohne Verlftngerungsvermerk fUr das 1 . Quartal 1957 
ihre GUltigkeit. 

91. Neufestsetzung der Zinssfitze fiir kurz- 
fristige Kredite an die volkseigene Wirt- 
scliaft. 

Auf BeschluU des Prkaldiums des Ministerrates vom 
18. 10 . 1956 treten ab 1. November 1956 folgende neue 
Zinssktze ftir kurzfristige Kredite in Kraft: 

1. FUr RE-Kredite (aufier Handel), 


fur Saisonkredite (auOer Handel) und 
fur SonderkredUe fur alle Zweige der Wirtschaft 
2. Fur RE-Kredite im Handel, 3,6 % 

fur Saisonkredite im Handel und 
fur Kredite fur Verrechnungsdokumente in alien 
Zweigen der Wirtschaft 1,8 %. 

92. Buchungsanweisung zur Finanzierung von 
Investitionen aus Krediten der Deutschen 
Investitionsbank. 

'a. BereltsieUung des beantragten Kredites dufeh 
die DIB 

1. Eingang der von der DIB ausgereichten Mittel 
auf dem Sonderbankkonto „Zweckgebundene 


Aehtiuif! AchiaagI 

Diesem Heft liegen die . 

„EriantenuigeB fir dea Indastiieswelg 3aiiindiistrie' znr Dlrekiive fir die Aufstellimg des StaalshaaslMdls- 
planes ISST* als Beilage bei. 
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Mlttol fUr den Grundmittelberelch** des Be> 
Iriebet. 


a) Per Konto 242 an Konto 942 


KontoauBZUg, Uberweieungstrftger. 

B. dca bereitgeslellteii Kredit* 

1. TCtng^ng der Rechnung eines Lieferanten fUr 
eine Lieferung oder XieUtung auf die Bestellung 
dee Betrlebee im Rahmen dei genehmlgten 
Kredites. 

Boehnngea: 

a) Per Konto 100 an Konto 95 

b) Per Konto 190 an Konto 100 ‘ 

c) Per Konto 27 . an Konto 9741 (0) 

Oder 

Per Konto 0 . . an Konto 99 
Per Konto 27 . an Konto 9040 (1) 


* SIngangarechnung. 

2. Abrechnung ^gcner TeiUeiatungen ttber die Be- 
triebaabrechnung 


a) Per Konto 411 an Konto 40 

b) Per Konto 190 an Konto 410 

c) Per Konto 27 . an Konto 9741 (0) 

Bclege: 

Betriebaabrechnung, Buchungabeleg. 

3. Bczahlung der lieferantenrechnung Oder der 
Elgenleiatungen des Betriebea aua dem Sondcr- 
bankkonto 

Boehongen: 

a) Per Konto 05 an Konto 242 
Oder 

b) Per Konto 220 an Konto 242 

Balege: 

Kontoauazug, Oberweiaungstrttger 

C. Fert tgat etlong der ana Kredit flnamleiien 
iBTeettitenen 

1. Etnsatz des Investitionsobjektea im Sinne des 
Kredltantrages 

a) Per Konto 0 . . . an Konto 190 

b) Per Konto 9741 an Konto 9040 

Bdege: 

IraierbetriebUche Meldimg liber Grundmittel- 
xugang. 

D. TOgwag des anager^ehten Kredtiea 

1. Verpflichtung zur RUckzahlung eines Kredit- 
betrages gemdO Kreditvertrag. 


Bnehnagen: 

a) Per Konto 40 an Konto 0 . . 

b) Per Konto 908 an Konto 27 . . 

c) Per Konto 942 an Konto 965 

B^ege: 

Selbstausgestellter Buchuhgsbeleg. 

3. Uberweisung der Tilgungsrate vom Bankkonto 
des Betriebcs auf das Konto der DIB. 

Buehnngen: 

a) Per Konto 965 an Konto 220 

Belege: 

Kontoau8Zug» Uberwelstmgstrager 

E. Veratoaniig dea anagerelchteii Inveattttoiiakrediies 

1. Abbuchung der Zinsen vom lid. Konto des Be- 
triebes durch Lastschriftaulgabe der DIB. 

a) Per Konto 33 . . an Konto 220 

Belege: 

Bankbeleg, Lastschriftaulgabe der DIB. 

F. UnterachrelteBg dea lur Verfttgung gesteUten 

Kredlttlmlta 

• 1. RUckzahlung der uberschUssigen Mlttel It. Ab- 

rechnung zum Darlehnsvertrag 

Buchungen: 

Per Konto 942 an Konto 242 

Belege: 

Abrechnung der Darlehnsinanspruchnahme mil 
der DIB. 

SS. Richtlinien zur PrMmiierung von, besonde- 
ren Leistungen bei der Durchftihrung von 
Exportauftrdgen oder Auftrfigen fiber Lic- 
ferungen ftir den innerdeut^hen Handel 
vom 5. November 1956. 

Nach S 4 der Verordnung vom 18. Mai 1955 uber MaU- 
nahmen zur Pramiierung von Werktatigen, die sich 
bei der DurchlUhrung von Exportauftragen oder Aui- 
trftgen Uber Ueierungen fUr den innerdeutschen Han- 
del auszeichnen (GBl. I, S. 361), werden im Einver- 
nehmen mit dem Ministerium lUr Arbeit und Berufs- 
ausbildung, dem Ministerium fUr AuBenhandel und 
Innerdeutschen Handel und dem Zentralvorstand der 
Industriegewerlwchaft Bau-Hblz fur den Bereich des 
Mlnisteriums lUr Aufbau nachstehende Richtlinien er- 
lassen: 

5 1 

ErfUllen volkseigene Baustoffbetriebe und bautech- 
nische EntwurlsbUros eine oder mehrere Voraussetzun- 
gen des 9 1 der Verordnung vom 18. Mai 1955 Uber 
MaBnahmen zur Pramiierung von WerktUtigen, die 
- sich bei der DurchfUhrung von Exportauftrfigen oder 
Auftr&gen Uber Lieferungen lUr den innerdeutschen 
Handel auszeichnen, — GBl. I, S. 361 — so erfolgt die 
PrUmiierung der Betriebe und EntwurfsbUros durch 
den Minister fUr Aufbau bzw. bei volkseigenen ort- 
lichen Baustoffbetrieben durch die Vorsitzenden der 
RUte der Bezirke aus den hierfUr zur VerfUgung 
stehenden Prftmienfonds. 


a) Per Konto 33 an Konto 27 . . 

b) Per Konto 942 an Konto 965 

Oder 

c) Per Konto 942 an Konto 220 

Belege: 

Selbstausgestellter Buchungabeleg auf der 
Grundlage des Kreditvertrages; gegebenenfalls 
unter BerUckslchtigung der gem. 2. bereits ge- 
buchten Betrkge. 

2. Verwendung von Abschreibungen als Telltilgung 
(nur soweit im Kreditvertrag vorgesehen) 


A. Baustoffindustrie 

§ 2 

1. Pramien im Sinne des § 1 der Verordnung vom 
18. Mai 1955 konnen in Betrieben der Baustoff- 
industrie insbesondere die Beschaftigten erhalten, 

a) die zur Neuentwicklung von Exportprodukten 
Oder durch eine Verbesserung der Qualitat von 
Exporterzeugnissen zur Steigerung des Exportes 
beitragen, 

b) die einen von dem Ministerium fur Aufbau als 
dringlich gekennzeichneten Exportauftrag, zu 


2 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/18 : CIA-RDP80T00246A034400290001-8 


— - Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/18 : CIA-RDP80T00246A034400290001-8 


dessen Erfullung nachweisbar besondere An- 
strengungen notwendig waren, vorfristig und m 
der geforderten Qualltat durchgefuhrt haben, 
ohne dabei die anderen Planaufgaben des Be- 
triebes zu vernachlassigen, 

c) die sich bei der Entwicklung neuer Waren- 
zeichen hervorgetan und jedes in Betracht kom 
mende Erzeugnis durch ein Warenzeichen ge- 
schiitzt Oder sich erfolgreich urn die Beseitigung 

von Patent- bzw. Warenzeichenschwierigkeiten 

bemuht haben, 

d) die eine besondere Initiative bei zugelassenen 
Eigengeschaften entwickeln. 

2. Die vorgenannten Festlegungen flnden bei Leistun- 
gen im Rahmen des innerdeutschen Handels ent- 
sprechende Anwendung. 

§ 3 

Die Gewahrung von Pran^ien konnen vorschlagen; 

a) die Werkdirektoren und Werkleiter, 

b) die Leiter der Hauptverwaltungen, 

c) der Leitet der Hauptabteilung Absatz, 

d) die zustandigen Organe des Aufienhandels. 


§ 4 ^ 

1. Die Pramienvorschlage sind bei dem Leiter der zu- 
standigen Hauptverwaltung einzureichen, der die 
Vorschlage unverzuglich mit seiner Stellungnahme 
an den Leiter der Hauptabteilung Absatz weiter- 
leitet. Dieser priift die Vprschlage unter Hinzu- 
ziehung der zustandigen Organe des AuBenhandels 
und empflehlt dem Minister innerhalb von zehn 
Tagen eine dem Ergebnis der Priifung entspre- 
chende Pramiierung. 

2. Die Vorschlage mussen folgende Angaben ent- 
halten: 


a) Bezeichnung des Betriebes, 

b) Exportplanauflage und deren Realisierung, 

c) Namen und Funktionen der auszuzeichnenden 
Mitarbeiter, 

d) Darlegung der besonderen Leistungen dieser 
Mitarbeiter. 

3 Volkseigene brtliche Baustolfbetriebe reichen ihre 
Vorschlage beim Rat des Bezirkes, Abteilung Aul- 
bau, ein, die die Vorschlage unter Hinzuziehung 
der AuOenhandelsorgane prUft und dem Vorsitzen- 
den des Rates des Bezirkes zur Entscheidung vor- 


legt. 


§ 5 . ^ 

1. Der Minister fiir Aufbau und die Vorsitzenden der 
Rate der Bezirke konnen dariiber hinaus aus den 
genannteh Fonds fur die zum Zwecke der Reali- 
sierung von Aufholepianen durch die Exportaus- 
schusse organisierten Wettbewerbe Pramien zur 
Verfugung stellen. Die Wettbewerbsbedingungen 
Sind von den E^ortausschussen zu erarbeiten und 
die Antrage zur Pramiierung der Wettbewerbs- 
sieger von den Exportausschussen iiber den Leiter 
der HA Absatz dem Minister fur Aufbau bzw. den 
Vorsitzenden der Rate der Bezirke zur Entschei- 


dung vorzulegen. 

§ 6 

Stellen sich Betriebe selbst Aufgaben, die zur Erweite- 
rung des Exportes ihrer Erzeugnisse fuhren, so ent- 
scheiden der Minister fiir Aufbau bzw. die Vorsitzen- 
den der Rate der Bezirke, ob und in welchem Umfange 
fur die einwandfreie Erfullung dieser Aufgaben 
Pramienmittel bereitgestellt werden. 


B. Bautechnische Entwurfsbiiros 

§ 7 

1. Der Pramienvorschlag des Entwurfsbiiros fiir In- 
dustriebau, in dem die Projektierung erfolgt ist, 


ist bei der HV Stadtebau und Entwurf einzu- 
reichen. .. 

2. Die bezirksgeleiteten Entwurfsbiiros reichen inr 
Pramienvorschlage beim Hauptarchitekten es 
Rates des Bezirkes ein. Der Hauptarchitekt gib 
die Unterlagen mit seiner Stellungnahme zu § 9 
an die HV Stadtebau und Entwurf. 

3. Dem Pramienvorschlag sind beizufugen: 

a) ausreichende zeichnerische Unterlagen und Be- 

rechnungen ' . • •• 

b) Nachweise und Erlauterungen der die Pramiie- 
rung begriindenden Merkmale 

c) Stellungnahme des zustandigen Fachgruppen- 
leiters 

c) Stellungnahme des auftraggebenden AuUen- 
handelsorgans 

f) vom Brigadeleiter unterzeichnetes Protokoll. 

Es muB Anzahl und Namen aller an der yoij 
gelegten Arbeit unmittelbar und schopfensch 
Beteiligten sowie ihren prozentualen Anteil und 
die ausdriickliche Versicherung der Richtigkeit 
der Angaben durch den Brigadeleiter enthalten. 


§ 8 

1 Bei Bedarf konnen weitere Gutachten von Spezial- 
kraften von der Hauptverwaltung Stadtebau und 
Entwurf angefordert werden. Sie kann ins^son- 
dere zur Beurteilung der Pramienwiirdigkeit ein 
Gutachten der Zentraljury der Hauptverwaltung 
einfordern. 

2 Die Hauptverwaltung Stadtebau und Entwurf legt 
‘ den Vorschlag mit einer begriindeten Stellung- 
nahme binnen einem Monat dem Minister vor. 


§ 9 

Die Vorschlage fur eine Pramiierung sind insbesondere 
als gegeben anzusehen, wenn: 

a) wichtlge Auslandsprojektierungen unter ^hwie- 
rigen Verl\&ltnissen vertragsgemaB erfUllt wer- 

b) Projekte erarbeitet werden, die dem Weltniveau 
entsprechen bzw. dariiber liegen und dadurch 
zur Erwelterung des Exportes beitragen, 

c) hervorragende Einzelleistungen bei der Bera- 
tung auslftndischer Auftraggeber oder fur vor- 
bereitende Arbeiten zur Durchfuhrung 
landsvorhaben erbracht werden, die der Erwel- 
terung des Exportes dienen. 

§ 10 

ah 1 November 1956, 


B. Besonderer Teil 


I. Technik und Entwurf 


11 J. Zul aMu n g zur Herstellung bauWtoUe- 
rischer, bau- oder ingenieurtecbiiiacher 
EntwOrfe. Planbearbeitungen oder Aus- 


ftihrungsunterlagen. 

— Anordnung vom 4. 4. 1956 (GBL I S. 8S4) — 

Zu § 2 der Zulassungsanordnung wird im Elnvemeh- 
men mit dem Amt fur Wasserwirtschaft bestimmt: 

Vor der Entscheidung iiber die Zulassung von ^wer- 
bern auf dem Gebiete der Wasserwirtschaft die 

Abteilungen Aufbau der Rfite der Bezirke die Zustlm- 
mung des Fachguteingenieurs des zustandigen zentrai- 
VFR Wasserwirtschaft herbeizufiihren. 


114. Anordnung zur bautechnischen Projek- 
tierung fiir das Planjahr 1957 . 

— Durchftthning der Baugnmduntersuebung — 

Auf der Grundlage des gemSfi der Anordnung des 
Ministeriums fur Aufbau vom 1. Oktober 1956 anzu- 
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wendefidaa Entwuiis der Anordnung zur Vorberel- 
tung und DurchfUhning des InvestiUonsplanes und des 
QdMralnpgnturplAiiet sowie der lizenzen wird fdr 
die Dur^il&hrung der Baugrunduntersuchung durch 
die im Ifialsterlum tOr Aufbau und den Abteilungen 
Aulbeu def RIte>.der Bezirke unterstellten bautechni- 
•chan BntWurfebUros folgendes bestimmt:*) 

Von dem Gutuchtcn elner Baugrunduntersuchungs- 
steUe eon abgeeehen werden, wenn der Projektant die 
Baugrund-, GrOndungOr und Grundwasseryerhftltnisse 
sicher beittteilen und die danach wlrtschaftlichsten. 
Gr0iidui}4piRia8nahinen angeben kann. In dieiem Falle 
let ein ^t^nediender, von dem Projektanten unter- 
idiiidbener Vermerk den BeeUtlgungsunterlagen bei- 
IcufOgen. Auf die Beibrlngung des Gutachtens einer 
^ugnmdunterinichungsst^e darf jedoch Insbeeondere 
'in Mrwiden PkUen nicht verzlchtet warden: 

1. wenn die GrOndung aut AuffOllungen erfolgt; 
wenn die GrOndung auf Baugrund mit organischen 
ScMchten erfolgt (Torf, Taulschlamm, Schlick U8w» 
nidit B^aunkohle); 

wenn die GrUndung auf alluvlalem Baugrund erfolgt 
(Talnlederungen, Gberschwemmungsgebiete von 
^ WaeserUufen, KUstengebiete usw.); 
wenn ^ GrOndung auf sehr unregelmOBigen 
j Bailffrudd erfolgt (horizontal oder vertikal stark 
wodtodhde Schichtung); 

we nn die GrOndung auf Baugrund mit stark geneig- 
\ ten Sch^ten erfolgt; 

in erdfaUgeffthrdeten Gebieten. 

2. bei setzungsempfindlichen Bauwerken mit Tragkon- 
struktionen aus Stahl oder Stahlbeton; 

bei turmartigai Bauwerken (Industiieschomstelnen); 
bei BrOckenbauten; 
bei Waeserbauten; 

bei Erdbauten (Dftmme, Einschnitte, .Tunnel usw.); 
wenn besondere Lastkonzentrationen in elnzelren 
Abschnitten eines Bauwerkes auftr^ten: 
wenn ErschOtterunffen in den Baugrund eincelcHet 
warden, z. B. bei GrUndung groBer Maschinen. 

Die NotwendigkeU der Wahl von Tief- oder Platten- 
grOndungen ist stets durch Gutachten einer Baugrund- 
untersuchungKtelle nachzuweisen. 

118 . AufttKunp der Giitekontrolle bei Projekten 
fiber Werksbahnen. 

Besng: Bondschreibcn der HV Eniwurf Nr. 

27/S4 vom 12. April 1954 

Durch Rundschreiben Nr. 27^54 der frUheren HV Ent- 
■ wurf war, um die Anwendung der Grundsfttze des 
wirtschaftlichen Werksverkehrs bei alien Entwurfen 
von Werksan^agen zu gewfthrlelsten. die Gutekontrolle 
fUr Industriebahnanlapen einheltlich dem Entwurfs- 
btiro ftir Industriebahnbau in Berlin uberrtagen wor- 
den. Die Gtitekontrolle dieses EntwurfsbUros trat da- 
durch, beschrflnkt auf den verkehrstechnischen Teil. 
bis auf weiteres an die Stelle der Gutekontrolle des 
prolektierenden EntwurfsbUros. Diese Maflnahme 
stellte lediglich eine tJbergangsregelung dar. die in 
dem MaBe abgebaut werden sollte, in dem die Ent- 
wurfsbUros mit bahntechnischen Projektierungskapa- 
zitaten selber Guteingenieure mit ausreichender bahn- 
technischer Erfahrung heranbildeten. Die Voraussetzun- 
gen fur eine Aufhebung der zentralisierten bahntech- 
nischen Giitekontrolle sind nunmehr nach Abstimmung 
mit dem Entwurfsburo fur Industriebahnbau und der 
Staatlichen Bauaufsicht fi)r alle beteiligtene Entwurfs- 
bUros gegeben. DemgemaB wird die mit Rundschrei- 
ben Nr. L 27/54 angeordnete Vorlagepflicht aufgehoben. 
Die EntwurfsbUros Uben auch fur den bahntechnischen 
Teil des Projekts die Gutekontrolle selber aus. Es bleibt 

*) Beachte die gegenUber der Vorabmittellung vorge- 
^ nommenen Anderungen im Fettdruck! 
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ihnen Uberlassen, in besonderen Fallen die Gutekon- 
trolle des EntwurfsbUros fur Industriebahnbau einzu- 
schalten. 

116 . Anweisung zu § 3 der Anordnung vom 
21. April 1956 fiber die Senkung des Holz- 
verbrauchs im Bauwesen (GBl. I S. 346) 
Bezug: „Verfflgungcn und Mlttcllungen** Nr. 21/56 

B 1 109 

In Absatz 2 der im Betreff bezeichneten Anweisung 
Sind zwei sinnentstellende Druckfehler unterlaufen. 
Der Absatz 2 muB richtig wie folgt lauten: 

„Bereitet das Abdichten von Spundwanden infolge 
starken Grundwasserandrangs besondere Schwie- 
rigkeiten oder mussen Bohlen nach Fertigstel- 
lung der Arbeit wieder gezogen werden, so kann 
die Genehmigung fur die Verwendung von Holz- 
spundbohlen durch die Beauftragten fur Holz- 
einsparung in den EntwurfsbUros im Einver- 
standnls mit der Gutekontrolle erteilt werden.** 

117. Einbeziehung der Hoch- und Fachschulen 
ffir Bauwesen in Prfifungsauf gaben des 
Deutschen Amtes ffir Material- und Wa- 
renpffifung (DAMW). 

Zwischen dem Minlsterium fUr Aufbau und dem Deut- 
schen Amt fUr Material- und Warenprufung ist am 
9. 10. 1956 ein Vertrag geschlossen worden, der den 
BaustoffprUfstellen der Hochschule fur Bauwesen 
Cottbus sowie der Ingenieurschulen fur Bauwesen 
Glauchau, Gotha, Neustrelitz und Zittau die Durch- 
fUhrung von PrUfungsaufgaben UbertrUgt. Die Bau- 
stoffprUfstellen der vorgenannten Schulen slnd AuBen- 
stellen des DAMW. 

lit. Fachschulabendstudium fUr Haustechnik 

Der groBe Mangel an Ingenleuren in der volkseigenen 
Bauindustrie und in den volkseigenen EntwurfsbUros 
auf dem Gebiete der Haustechnik veranlaBt das Mlni- 
sterium fur Aufbau, ZA. Hoch- und Fachschulen, 
neben dem Tagesstudium an der Ingenieurschule fUr 
Bauwesen Erfurt, ein Abendstudium fur die Ausbil- 
dung von Ingenieuren in der Fachrichtung Haustech- 
nik einzurichten. 

Der Beginn des Abendstudiums ist fur Januar 1957 
geplant. 

Das Abendstudium wird an folgenden Fachschulen 
durchgefUhrt: 

1. Ingenieurschule fUr Bauwesen Berlin, Berlin O 34, 
StraBmannstraBe 14; 

2. Ingenieurschule fUr Bauwesen Leipzig, Leipzig S 3, 
Raschwitzer Str. 15. 

Die Leiter der volkseigenen Baubetriebe und volks- 
eigenen EntwurfsbUros, die Mitarbeiter in der Fach- 
richtung Haustechnik (Gas-, Wasser-, Helzungs- und 
Luftungstechnik) qualifizieren woflen, bitten wir, die 
Bewerbungsunterlagen bis spatestens 15 . Dezember 
1956 an die o g. Ingenieurschulen einzurelchen. 

Nahere Auskunfte uber die Voraussetzungen der Bewer- 
ber und uber den Ablauf des Sj^hrigen Studlums 
'•owie uber Verkurzung des Studiums bei bestimmten 
fachlichen Voraussetzungen erteilen die Ingenieur- 
‘'chulen fiir Bauwesen Berlin und Leipzig, Abteilung 
Fern- und Abendstudium. 

119. Erfahrungsaustausch fiber Unfallgefahren 
und Anleitung zur Verhfitung von Unfal- 
len (Informationsschreiben Nr, 36 der 
Hauptinspektion ffir Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit) 

Unfall beim Versetzen von GroBblocken 

Eine Brigade wollte zwischen zwei am Vortage ver- 

setzte 1,74 m hohe und 1,20 m breite GroBblocke in der 
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3 Schicht einer 24 cm dlckcn Innenwand elnen Block 
elnfUgen. Die LOcke an dleser Wandstellc war ent- 
standen, weil der daftir bestimmte Block durch 
sch&digung beim Transport unbrauchbar geworden 
war. Der als Ersatz vorgeiehene Block konnte zu- 
nfichst zwischen die auf belden Seiten schon stehcn- 
den Blocke nicht elngefUhrt warden, weU er elnlge 
Zentimeter zu brelt war. Die KoUegen liefien den 
Block wieder hochziehen, absetzen und stemmten 
mehrere Zentimeter ab. Darauf fuhrten sie den Bl^k 
bis zur Lagerfuge ein, lieBen Ihn aber ^eder 
um ca. 30-40 cm anheben, weil der Block inlolge 
auBermittiger Befestlgung der Osen nicht lotrecht 
hing und unten ca. 4 cm vor der Flucht stand. 

Der Kollege, der dann verunglUckte, ging auf die andere 
Seite, legte elne Lelter an und wollte mit elnem 1 m 
langen Brechelscn auf der Leiter stehend den Block 
in die Flucht zwlcken. 

Der Kranfiihrer IleO ab, — <ter auf dem Stahlrohrg^ 
rUst stehende Kollege sah am schwebenden Block me 
Wirkung des Zwlckens mit der Brechstange und be- 
merkte gleichzeitig, w4e der rechts von ihm stehende 
Block abkippte. — Er rief seinen Kollegen zu: ,^Belfit 
aus, die Blocke fallen". Da stiirzten die beiden rechte 
und links vom einzuftigenden Block stehenden GroB- 
blocke ab; der einzufUgende Block blleb am Kran 
hangen. Der Kollege, der den Block durch das Brech- 
elsen in die Flucht zwicken wollte, wurde durch die 
stUrzenden BlOcke auf der Stelle getdtet. 

Die Untersuchung des Unfalles ergab, dafl nicht allcin 
durch die geringe SchragsteUung des elnzufUgenden 
Blockes quer zur Wandebene und die zu seiner Gera- 
derichtung ausgevibten Horlzontalkrafte der Unfall ein^ 
getreten sein kann. Es muB angenommen werden, daB 
beim Ablassen des Blockes ein Verklemmen zwischen 
den beiderseitlg stehenden Nachbarbldcken stattgefun- 
den hat. Hierzu kann auch unter Umstanden das Zwlk- 
ken mit dem Brecheisen belgetragen haben. Je nach- 
dem, wo die Verklemmungspunkte helm Ablassen auf- 
traten, >c5nnen auch weltere Seltenkrafte entstanden 
sein, die das Umkippen begUnstigten. UngUnstig kann 
sich auch ausgewirkt haben, daB die StoBfugen zwi- 
schen den am Vortage versetzten BlBcken noch nicht 
mit Mortel ausgefBllt waren; dies gilt allerdings nur 
fiir den Block auf der einen Seite, auf der anderen 
Seite des einzufUgenden Blockes stand ohnehin nur 
ein einzelner Wandblock ohne Verbindung mit anderen 
Bauteilen. Auch durch die nicht ebenen abgestemm- 
ten StoBflachen kann ein Verklemmen begunstigt wor- 


den sein. 

Zur Vermeidung weiterer Unffille beim Versetzen von 
GroBblocken ist folgendes erforderlich: 

1. Die Blocke sind der Reihe nach zu versetzen. So- 
weit das EinfUgen einzelner Blocke zwiKhen be- 
reits bestehende Wandteile unerlaBlich ist, z. B. 
bei Turgewanden oder bei Schluflblocken, ist die 
MaBhaltigkeit vor dem Versetzen des Blockes nach- 
zuprCifen; die Fugen im anschlieBenden GroBblock- 
mauerwerk miissen vermbrtelt und sowelt erhftrtet 
sein, daB bereits ein Zusammenhang in der Wand 
sichergestellt ist, andernfalls sind Abstelfungen 
vorzunehmen. 

2. Beim Versetzen der oberen Schichten des GroB- 
blockmauerwerkes ist von standsicheren Arbeits- 
biihnen aus zu arbeiten. 

3. Mit dem Aufsetzen neuer Schichten darf erst be- 
gonnen werden, wenn der Mortel in der darunter- 
liegenden Schicht ausreichend erhartet ist;^hlerauf 
ist besonders bei kalter Jahreszeit, die eine Ver- 
zogerung der Abbindung mit sich bringt, zu achten. 

4. Um das einwandfreie, mSglichst gefahrlose Ver- 
setzen der Blocke zu ermdgllchen, ist in den Beton- 
werken besonderer Wert auf rec^twinkllge Herstel- 
lung und MaBhaltigkeit zu legen. Die an der Bau- 


steUe angelieferten BlBcke sind auf Ihrc MaBhal- 
tigkeit bzw. Einhaltung der zugelasscnen Toleran- 
zen zu UberprOfen. Blbcke, die dlesen AnsprBchen 
nicht genUgen, sind zuriickzuweisen. 

5. Beim* Versetzen der BlBcke mit Zangen muB stxikt 
darauf geachtet werden, daB die Aufhkngung in 
der senkrechten Schwcrachse erfolgt, damit die 
Bldcke lotrecht hkngen. Die Zangen zum Versetzen 
der Bldcke sind kiinftig so zu konstruieren, daB sie 
sich beim Absetzen nicht selbsttndig bffnen. 

6. Sofern Osen zur Aufhttngung der Bldcke eingebaut 
werden, ist in den Bctonwerk«i besonders darauf 
zu achten, dafl die Aufhllngepunkte genau symme- 
trisch zur senkrechten Schwerachse angeordnet 
werden, damit die Bldcke lotrecht hgngen. 

7. Beim Versetzen der GroBbldcke mit dem Kran ist 
besonders darauf zu achten, daB jeder Schrggnig 
vermieden und nur senkrecht gehoben und abge- 
setzt wird. 

Die Bldcke miissen mit dem Kran sblange gehalt^ 
werden, bis sie sicher stehen und lot- und flucht- 
gerecht versetzt sind. 

8 Wande, die ohne besondere Abstelfung oder Slche- 
rungsmaflnahmcn hochgeftihrt werden, milss^ 
mindestens 19 cm dick sein. We Hdhe der Wand- 
bldckc von 19 cm Dlcke darf 1,40 m nicht ttber- 
schreiten. Bei grdBeren Wanddicken soU das Ver- 
hkltnis der Blockdicke zur Blockhdhe nicht grdfler 
als 7,5 sein. In dlesen Fallen 1st weiterhln nachzu- 
weisen, daB unter Berticksichtigung eines Wind- 
druckes von 1,2x30 kg 36 kg/m» oder einer Sel- 
tenkraft von 50 kg am oberen Blockende wlr- 
kend, noch elne l,3fache Kippslcherhelt im Mon- 
tagezustand vorhanden ist. 

9. wande, Wandteile, Pfeiler, Blikrke, StUtzen uw. 
die den Anforderungen der Standslchcrhelt 
Zlffer 8 nicht entsprechen, mOssen im Bauzustaro 
gegen Klppen durch besondere Maflnahmcn (Ab^ 
steifungen usw.) gesichert werden. In dlesen Fallen 
ist vom Entwurfsbetrieb Im Montageplan anzugeben, 
daB SicherungsnutBnahmcn gegen Klppen im Bau- 
zustand durchzufiihren sind. 

10. Bei geschlossenen wandcn, die in mehrercn Schich- 
ten montiert werden, soil die Blockhbhe ® 
nicht Uberschreiten. AuBerdem darf in dlesen ¥9^ 
len die Blockhdhe nicht wesentllch hdher als die 
Blockbreite sein. 

12t. Projektieninc von Zentralbeixa ngwnl n ge o 

Die Entwurfsbiiros werden auf die Anordnung vom 
30. August 1956 Uber die Elnfilhrung der Matertateln- 
satzliste Nr. 144 — Radiatoren, Rlppenrohre, Konvek* 
toren- (Sonderdruck Nr. 174a des Gesetzblattes) auf- 
merksam gemacht. Danach diirfen Zentralheizungen 
nach folgender MaBgabe eingebaut werden: 

1. Bel industrleUen Vorhaben 

a) in Montage- und Werkhallen ausschlieOlich Wand- 
lufterhitzer; 

b) in Anbauten an Montaige- oder Werkhallen Ra- 
diatoren Oder Rlppenrohre, wenn Luftheizung 
aus technischen Grtinden nicht mdglteh oder 
zweckm&Big let. Einz^helzung 1st dann vorzu- 
sehen, wenn der AnschluB an das Helzuttgsnetz 
zu aufwendig ist; 

c) In mehrrtJWtlgen Produktlooigebtluden bei 
rtumlgkelt Wandlufterhitser oder lentnde Luft- 
heizung, nur In gufiersten Fillen OrtUche Zm - 
tralheizung (Konvrictoren, Rlppenrohre oder 
Radiatoren); 

d) in Gebftuden von Industrleanlagcn, In denen 
Exptosionasteffe Oder fcuergetUurlllidie Stette 

lagert oder verarbeitet vwrdcn, brtticdic Zentnd* 
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heizung, sofem eine andere Zentralheizung 
(Warmluftcrhitzcr ,oder Warmluft) nicht vertret- 
bar ist; 

e) in grdOeren Wasch- und Umkleideanlagen sowie 
Kiiltur- und Speisesalen grundsatzlich Lufthei- 
zung (Einzel- oder Zentralluftheizung) mit Um- 
luft- und nach Erfordernissen Frischluftzufuhrung. 
Die dafur erforderlichen LUftungskammern und 
Kanaie sind unter groflter Einsparung von Me- 
tallen auszufuhren. 

2. Bei sozialen, gesellschaftlichen und Kulturbauten 

a) in Krankenhfiusern, Sanatorien und Polikliniken 
Radiatoren; 

b) in Verwaltungsgebauden, Wohngebauden, Schu- 
len, KulturhSusem (ohne Versammlungsrauine), 
Warenhfiusern Konvektorenheizung bzw. Radia- 
toren; 

c) in den groBen Rfiumen der Theater, Versamm- 
lungsraumen, Museen und in den Eingangen von 
Warenhausern Luftheizung. 

Iri alien vorgenannten Fallen sind, soweit nicht Luft- 
heizung in Betracht kommt, vorzugsweise keramische 
Radiatoren oder Konvektoren einkubauen. Will der 
Projektant anstelle von Warmluftheizung (Druckluft) 
in den fur diese Heizungsart vorgesehenen Fallen 
keramische Radiatoren oder Rippenrohre (Konvek- 
toren) verwenden, so bedarf er hierzu der Zustimmung 
des Guteingenieurs des Entwurfsbiiros. Dieser hat unter 
Abwfigung aller Umstande des Einzelfalles iiber die an- 
zuwendende Heizungsart zu entscheiden. 

Die Dienstanweisung Nr. 220 vom 15. Marz 1956 („Ver- 
fUgungen und Mitteilungen“ Nr. 6/1956) und Nr. 8 vom 
26. Februar 1953 sind damit gegenstandslos geworden. 


121 . Zementverbauch 

Dienstanweisung Nr. 242 vom 18. Okto- 
ber 1956. 

In der Dienstanweisung Nr. 227 vom 23. 6. 1956 betr. 
Zementverbrauch (B I 80 der Verfugungen und Mit- 
teilungen des Ministeriums fiir Aufbau Nr. 16 vom 
20. 8. 1956) sind Anordnungen fiir die sparsamste Ver- 
wendung von Zementen und hydraulischen Misch- 
blndem gegeben worden. 

Der Erfolg dieser MaBnahmen wird noch dadurch 
beeintrachtigt, daB weiterhin Zement fiir Betonkon- 
struktionen projektiert und verbraucht wird, die 
ebensogut ohne oder mit weniger Zement und mit 
anderen verfugbaren Baustoffen hergestellt werden 
konnten. 

In Erganzung der Dienstanweisung Nr. 227 wird daher 
mit Gultigkeit bis zum 31. 12. 1957 folgendes angeord- 
net: 

1. Bei der Wahl des Konstruktionssy stems im Vor- 
projekt Oder Projekt ist der Zementbedarf fur 
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen zu uberprii- 
fen. Es sind die Losungen mit moglichst geringem 
Zementbedarf zu bevorzugen. 

2. Auf alien Entwurfsunterlagen fiir Betonkonstruk- 
tionen sind die Guteklassen des Betons anzugeben. 
Der Materialbedarf ist durch die Entwurfsburos 
nach dem technisch begrundeten Materialver- 
brauchsnormen zu ermitteln. 

3 Kellerwande von Wohngebauden und der gesell- 
schaftlichen Bauten in traditioneller Bauweise 
sind aus Mauerwerk unter vorzugsweiser Verwen- 
dung von Kalksandsteinen und Natursteinen her- 
zustellen; bei industrieellen Bauweisen konnen 
Grofiblocke aus Beton oder Ziegel angewendet wer- 
den. 

4 . Bankfette und Fundamente fiir ein- und zweige- 
schossige Mauerwerksbauten sind vorzugsweise 


in Ziegel- oder Natursteinmauerwerk ggf. in „Spick- 
beton“ auszufuhren, 

5. Wohn- und WerkstraBen, Hofbefestigungen und 
andere Wegbefestigungen mit geringer Verkehrs- 
beanspruchung sind nicht in Beton auszufuhren. 
Die Verwendung von Beton ist auf Autobahnen, 
FernverkehrsstraBen und hoch belastete stadtische 
HauptstraBen zu beschranken. 

6. Fiir schwimmende Estriche darf Zementmortel nur 
verwendet werden, soweit nachweisbar andere 
Baustoffe z. B. auf Anhydrit- oder Magnesitbasis 
nicht beschafft werden konnen. 

7. Einsteigeschachte, Gruben und dergl. sind, soweit 
nicht Fertigteile verwendet werden. nicht aus Be- 
ton sondern aus Mauerwerk herzustellen. 

8. Durchlasse und Unterfuhrungen geringer Bedeu- 
tung mit Spannweiten bis zu 5 m sind in Mauer- 
werk auszufuhren, sofern nicht Fertigteile vorge- 
sehen sind. 


122 . Angabe der Leistungspositionsnummer 
bei Anwendung des Festpreiskataloges fiir 
Bauhauptleistungen. 

Verschiedentlich haben sich Investtrager daruber be- 
schwert, daB die Entwurfsbiiros es verabsaumen, die 
Leistungspositionsnummer des Festpreiskataloges in 
den Leistungsverzeichnissen aufzufiihren. Das Nicht- 
benennen dieser Positionsnummer erschwert sowohl 
dem Investtrager als auch dem Baubetrieb die t)ber- 
priifung der Kostenplane. 

Die Entwurfsbiiros haben deshalb in alien Fallen die 
Leistungspositivnummer und den einzelnen Festpreis 
des Festpreiskataloges entsprechend nachstehendem 
Muster anzufiihren: 

Beispiel: 

1. 94,0 Mauerwerk aus Vollziegeln MZ^ 150 in M. 
Gr. II 24 cm dick und dicker, einschlieBlich Ein- 
mauern der Turdiibel, der GeschoBdecken u. a. ein- 
bindender Bauteile im Kellergeschofi bis 3 m Hohe 

Pos. 32011 == 1 m» 66,69 DM 
Pos. 32032 = 1 m" — ,86 DM 
Pos. 32065 = 1 m» — ,41 DM 
Pos. 32081 = 1 m'* 1,01 DM 

je m** 68,97 DM = 6 483,18 DM 


123 . Fachgebiete der zentralen Arbeitskreise 
fiir Forschung und Technik. 

GemaB der Verordnung vom 24. Juni 1954 iiber zen- 
trale Ar^)eitskreise fiir Forschung und Technik (GBl. 
S. 577) bestehen im Bereich des Ministeriums fiir Auf- 
bau Arbeitskreise. 

Die zentralen Arbeitskreise fiir Forschung und Tech- 
nik haben die Aufgabe: 

a) die Dienststellen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik bei der Vorbereitung, 
Aufstellung, Kontrolle der Durchfuhrung und Aus- 
wertung der Plane Forschung und Technik sowie 
bei der Planung der Investitionen der naturwissen- 
schaftlich-technischen Forschungs- und Entwick- 
lungsstellen zu beraten und 

b) den Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit 
der Aufstellung und Durchfuhrung der Plane For- 
schung und Technik zu pflegen. 

Nachst^hend wird eine tJbersicht der dem Ministenum 
fiir Aufbau zugeordneten zentralen Arbeitskreise fur 
Forschung und Technik bekanntzugeben. 

Das Fachgebiet des Arbeitskreises betreffende Anfra- 
gen sind an den Vorsitzenden des jeweiligen Arbeits- 
kreises zu richten. 
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